In. WŁADYSŁAW 


BOCHENEK 


NASZ NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ, OJCIEC, DZIADZIUS, SYN I BRAT 


WICEDYREKTOR OKRĘGOWEGO URZĘDU KONTRCLI NIK, ODZNACZONY KRZYŻEM 
OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI ORAZ INNYMI WYSOKIMI ODZNACZE- 
NIAMI PAŃSTWOWYMI 


zmart w 59-tym roku życia dnia 18 kwietnia 1978 r. 


Wyprowadzenie zwłok z Domu Przedpogrzebowego na cmentarzu Rakowickim w Krakowie 
nastąpi w sobotę dnia 22 bm. o godzinie 10.00, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim 


smutku i żalu: 


ŻONA, SYNOWIE, MATKA I RODZINA. 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO / 
USŁUG KOMUNALNYCH D. Z. 3051/78 
PUNKT USŁUG POGRZEBOWYCH NR 1 
Mrakéw, ul. Rakowicka 44 — Tel. 147-78 


